
LES ROSES. 


ROSA FARINOSA. 

R. caljcis tubo ovijomni, pedunculisque superne glabris; folio lis 
ovalibus utrinque villosis, mollissimis, duplícate - serró tis ; petiolis 
tomentosis cauleque acu/eatis; aculéis rectiusculis. Rau En. Ros. 
p. 1 47 * Red. Roses, vol. 2, p. 4 °- Thy. Prod. groupe XI, 
Spec. 21. 

LE ROSIER FARINEUX. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau trés-rameux cpii séléve le plus souvent á trois 
pieds, ou envirou, mais quelquefois jusquá cinq. Ses tiges sont 
armées d’aiguillons fermes et presque droits. Les rameaux et 
les ramuscules de Farmée sont munis d’autres aiguillons plus 
petits, un peu déílécliis; leur sommité est presque glabre. Les 
feuilles se composent de trois, cinq, assez rarement de sept 
foliotes, les unes pointues, les autres obtuses au sommet, cou- 
vertes, sur les deux faces, dun duvet blanchátre, molles 
au toucher, doublement dentées, á dentelures ciliées et glan- 
duleuses: elles sont garnies á leur base de stipules lanceolées, 
pointues glabres en-dessus, munies en-dessous de glandes et 
de poils trés-rapprochés, denticulées en leur bord. Les fleurs, 
terminales, se réunissent en une espéce de corymbe á l’extré- 
mité des rameaux: les pédoncules qui les supportent sont gla¬ 
bres a leur partie supérieure, et pubescents inférieurement. 
Les tubes oviformes des cálices sont entiérement glabres. Les 
bractées qui accompagnent les pédoncules sont velues et gar- 




































